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Le Premier Ministre. 


Paris, le 9 juillet 1959. 


Monsieur le Président, 


J'ai l'honneur de vous transmettre, ci-joint, le texte du projet 
de loi de programme relatif à l'équipement sanitaire et social, 
adopté avec modification, en deuxième lecture, par l’Assemblée 
Nationale dans sa séance du 8 juillet 1959. 


Le Premier Ministre, 


Signé : MICHEL DEBRéÉ. 
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